emer. kolejomistrz c. k. kolei państwowej 


przeżywszy lat 72, po ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zmarł 
dnia 15 stycznia 1913 r. w Krakowie 


Zwłoki przewiezione zostaną do Niepołomic gdzie w sobotę dnia 18 b. m. po odprawionem 
Nabożeństwie o godzinie ll przedpołudniem, nastąpi eksportacya na miejsce wiecznego spoczynku. 


Na smutne te obrzędy stroskana żona i syn zapraszają Krewnych, Znajomych i pobożną Publiczność. 


Zaklad pogrzebowy „Concordia“ J. Wolnego w Krakowie, plac Szczepański 2. Drukarnia Związkowa w Krakowie 


